Bijlage 1 Internationale vergelijking elektriciteitsprijzen 2013 



Grote MKB gebruiker 
(gebruik van 500.000 kWh/ a, 
in ct€/kWh) 
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Industriële gebruiker 
(gebruik van 2.000.000 kWh/a, 
in ct€/fcWh, inclusief ontheffingen VK en DE) 


13,6 
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■ Commodity prijs ■ Verkoop H Netwerkkosten H Belasting & heffingen 
marge en 
kosten 


Kleine grootgebruiker 
(gebruik van 100.000.000 kWh/a, 
in ct€/kWh, inclusief ontheffingen VK en DE) 
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I Commodity 


Netwerkkosten H Belastingen & heffingen H Verkoopmarge 


Bron: Prijsvergelijking elektriciteit, PWC 2014 






























































Bijlage 2 Internationale vergelijking gasprijzen exclusief vrijstellingen 


Gasprijzen voor bedrijven Internationaal vergeleken (excl. BTW) 

ct/m 3 

90 



Groot Middel Klein 


■ Gasprijs ■ Energiebelasting 
* Niet bekend 


Bron: Energietrends 2014, een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 




Bijlage 3. Internationale vergelijking gasprijzen voor mineralogische en metallurgische 
industrie 2013 



Kleine industriële gebruiker 

5.000.000 (N)m 3 /jaar 
~49.ooo MWk/jaar 




Industriële gebruiker 

35.000.000 (N)m 3 /jaar 
~34l.ooo MWh/jaar 
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I Commodity H Netwerkkosten H Belastingen & heffingen Verkoopmarge 



■ Commodity H Netwerkkosten H Belastingen & heffingen H Verkoopmarge 


Let op: de staven kennen een verschillende schaal en de commodity-prijs heeft veruit het grootste 
aandeel , echter grafisch is dit niet zo weergegeven. Hierdoor het moeilijk is af te lezen wat de 
energiebelasting doet in de totale prijs. 

Bron: Gasprijzen in de mineralogische en metallurgische industrie: een internationale vergelijking, 
PWC 2015 









































